UNRAD KNAUS 


wicedyrektor M. Zakładów Elektr. we Lwowie 


przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 19 stycznia 1947 r. w Myślenicach 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim w Krakowie na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 22 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd 
zapraszają stroskani : 


zona, dzieci, wnuki i rodzina, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 23 b. m. o godz. 8 rano w kościele Najśw. Marii Panny przed ołtarzem 
P. Jezusa Ukrzyżowanego. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


